المملكة العربية السعودية 


وزارة التعليم 
الإدارة العامة للتعلي متماقة 
ر وزارة التعليم 
الفصل الدر اسي الأول Ministry of Education‏ 


A 


. صباحا‎ ۷,٠١ الاختبار يبدأ الساعة‎ ١ 
. الطالب يحضر للمدرسة قبل الاختبار بربع ساعة‎ - ۲ 


۳ - ولي الأمر عليه متابعة الطالب وحثه على الجد والاجتهاد وعدم الغياب › فلن يعاد الاختبار إلا بعذر 


. ولي الأمر ينتظر الطالب عند باب المدرسة بعد مضي نصف الوقت‎ - ٤ 


ه ‏ سيتم بإذن الله تعالى الإعلان عن النتائج يوم الخميس ٠٤٤٤/٤/١‏ 


> - سيكون الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد ٠١‏ /444/8اه. 


Scanned with CamScanner 


مدرسة : خباب بن الأرت الامّدائية 


الموضوع / جدول اختبار نهاية الفصل الأول 
الصف 


: الرابع + الخامس + السادس الإبتدائي 


رسمي مقنع . 


ه في نظام نور وفي توكلنا . 


مدير المدر سة 


أ . عبد الله بن علي القبيعي 


